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53. Streuung.
Der Strom eines Systems J^ bedingt in ihm selbst eine Anzahl Kraftlinienwindungen LtJi9 in dem anderen MJ±. Sie verhalten sich wie L^ : M . Waren beide Systeme in gleicher Weise mit dem FluB des Stromes J^ verkettet, so miiBten sich bei zwei Spulen die Kraftlinienwindungen wie die Windungszahlen w^ und w^ verhalten, es ware
L1:M = wl : w9 ,
analog                               L^ : M = w^ : wi ,
somit                                   i1£9 = Jtf9.
Da die Systeme raumlich nicht zusammenliegen, ist von dem FluB des einen Stromkreises nur ein Teil mit dem anderen verkettet. Man bezeichnet dies als Streuung.
Es wird daher stets
J^JD^Jf8    ........    (149)
Als MaB fur die Streuung setzt man
l-         = a,     .......    (150)
worin o ^> 0 ist und als Streukoeffizient bezeichnet wird.
Nur der wechselseitigen magnetischen Energie J^ J2 M entspricht eine Energieiibertragung von einem Stromkreis auf den anderen. Bei Maschinen und anderen Apparaten ist es daher zweckmaBig, sich den gesamten FluB zerlegt zu denken in einen beiden Stromkreisen ge-meinsamen, den HauptfluB, und die sog. Streufliisse.
Nun ist aber von den beiden Stromkreisen gemeinsamen Kraft-linien allgemein nur ein Teil mit alien Windungen beider Stromkreise verkettet, der Rest nur mit einem Teil, und zwar je nach der raum-lichen Anordnung der Spulen mit verschiedenen Teilen von beiden. Die Zerlegung in Haupt- und Streukraftlinien ist daher in vielen Fallen nicht eindeutig und kann in verschiedener Weise vorgenommen werden1).
1. Zum HauptfluB sind zunachst die Kraftlinien zu zahlen, die mit alien Windungen beider Stromkreise verkettet sind. Ihre Durch-flutung ist
Definiert man nun nach Bogow ski2) als HauptfluB die Summe der Kraftlinien, die veischwindet, wenn
J1W71+J2^3 = 0 gemacht wird, den Rest als Streuflusse, so ergibt sich, daB der Haupt-
s. F. Emde, Elektroteohnik und Maschinenbau, 1914, S. 238.ste in der Wicklung und erhohte Erwarmung, man schaltet daher Dreiphasengeneratoren selten in Dreieck.
